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Antrag 

der Fraktion der SPD 


Durchführung von Sicherheits- und Umweltverträglichkeitsprüfungen für die im Bau 
befindlichen Atomkraftwerke Temeiin in der Republik Tschechien und Mochovce 
in der Slowakischen Repubiik 


Der Bunderstag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, unver- 
züglich mit den Regierungen Tschechiens und der Slowakei Ver- 
handlungen dahin gehend zu führen, daß 

— für die Atomkraftwerke im tschechischen Temeiin und im slo- 
wakischen Mochovce umfassende Sicherheits- und Umwelt- 
verträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden, 

— öffentliche Anhörungen unter Beteiligung der Nachbarstaaten 
durchgeführt werden, 

— bis zum Abschluß dieser Verfahren der Weiterbau der Atom- 
kraftwerke in Temeiin und Mochovce nicht betrieben wird. 

Gleichzeitig bittet der Deutsche Bundestag das Europäische Par- 
lament, ebenfalls zu diesen Fragen eine Anhörung durchzufüh- 
ren, die auch Alternativen in der Energieversorgung miteinbe- 
ziehen soll. 

Bonn, den 25. Januar 1995 


Rudolf Scharping und Fraktion 



Druck: Thenee Druck, 53113 Bonn, Telefon 91781-0 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 13 20, 53003 Bonn, Telefon (02 28) 3 82 08 40, Telefax (02 28) 3 82 08 44 

ISSN 0722-8333 


